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Opções gerais para os grupos 
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E necessário uma conexão com 


WiFi - ESP8266 (R$ 15-30) ou ESP32 
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Necessita conectar com um celular? 


1º Bluetooth. 2º WiFi e NFC (Near Field Communication) - Módulo Bluetooth BLE (R$ 20 a 60) 
Alcance ideal: 10m / Alcance máximo: 100m (sem obstáculos) 
Setar conexões diretas com WiFi interrompe a internet. 
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Os dispositivos necessitam conversar? 


Proximidade é um fator importante? 


NFC ou RFID. Conexão de 1 — /mm / Módulo RFID (R$ 15 a 40) 
Antenas e outros exemplos. 
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Arduino Day 


CCSP - Centro Cultural São Paulo - São Paulo, SP 
01 de abril de 2017, 10h-20h. 


arduinosaopaulo.cc | fArduinod17 


Arduino Day 


Subsolo: 
10h00 as 14h00 - Fab Lab - Faça seu proprio Franzininho (Baseado no Arduino Gemma) 
10h00 as 20h00 - Em frente ao lab - Experiências com Arduino 


Sala Adoniran Barbosa: 

14h00 as 20h00 - Exposição 

14h00 as 14h45 - Apresentação da Rede Fab Lab Livre SP (a confirmar) 

14h45 as 15h30 - Movimento Maker (Manoel Lemos) 

15h30 as 16h15 - Arte e Tecnologia ( Andrea Bandoni/ Andrei Speridião) 

16h15 as 17h00 - Robôs conversando (a confirmar) 

17h00 as 17h45 - Educação mão na massa (a confirmar) 

17h45 as 18h30 - Drone de corrida: da fabricação à competição (a confirmar) 

18h30 as 19h15 - Programação de Arduino para Crianças com Scratch (Matheus Barbosa Moraes) 

19h15 as 20h00 - As fronteiras da tecnologia ( Juliana Harrison / Monica Rizzoli / Rodrigo Terra / Thiago Lima) 
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Informações Gerais 
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Informações Gerais - Relatório Técnico 


Relatório que se assemelha a um artigo científico, com a introdução, desenvolvimento e 
conclusão do projeto. Deve conter: 


1. Resumo - O resumo deve ter entre 150 e 200 palavras. Apesar de breve, deve fornecer uma 
visão completa do trabalho. Por isso, é importante mencionar, pelo menos: a motivação para a 
realização do trabalho, a abordagem para a solução do problema e os resultados obtidos. 
Recomenda-se redigi-lo somente após finalizar todo o documento. 


2. Introdução — O passo inicial sempre é o mais difícil, mas no final das contas, basta lembrar que 
este campo deve abordar estes três grandes aspectos do projeto: o quê, porquê e como. Em 
caso de mais detalhes: Objetivo geral e específico, metodologia, problema, justificativa. 


Informações Gerais - Relatório Técnico 


3. Estrutura — Etapa do desenvolvimento, varia muito, mas possui algumas obrigações: 
* Figura com a visão geral do projeto. Esquemas são igualmente importantes; 

* Requisitos (sugestão: inserir ambos na seção Introdução); 

* Tabela com os custos do projeto (sugestão: inserir na seção Resultados); 

* Mínimo de 3000 palavras e máximo de 6000; 


* Minimo de 10 e máximo de 15 páginas (contando elementos pré-textuais, textuais e pós- 
textuais). 


4. Considerações Finais —Deve apresentar um panorama geral do projeto com ênfase no que foi 
atingido, mencionando-se os principais objetivos, seus resultados e o que foi aprendido. 


5. Referências — Inserir neste campo todas as referências utilizadas para a criação deste projeto. 
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